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  من السنن السنن انك اذا ابتدأت وغسلت الماء وغسلت كفيك ثلاث مرات وبعد المضمضة والاستنشاق اثناء المضمضة يستحب لك ان تستعمل السواك لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواق عند كل وضوء. فمن السنن التي يغفل عنها كثير من الناس. لو سألنا شخص قلنا له الان لما توضأت سواء العشاء
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  والمغرب هل استخدمت السواك؟ قلت لا طيب هذي سنة سنة يغفل عنها كثير من الناس فمن السنة عند الوضوء ان تأخذ السواك معك. وعند الوضوء تأخذ السواك وتستخدم هذا السواك. لأنه زيادة في التنظيف. تنظيف الأسنان
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  تنظيف الفم وتطهير الفم فهو مطهرة للفم
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